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Berichtigung 

zu der Antwort der Bundesregierung 


-auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Schütz (Oldenburg), Michael 
Müller (Düsseldorf), Ursula Burchardt, Klaus Barthel, Wolfgang Behrendt, Friedhelm 
Julius Beucher, Tiio Braune, Dr. Michael Bürsch, Edelgard Bulmahn, Marion 
Caspers-Merk, Dr. Mariiese Dobberthien, Petra Ernstberger, Lothar Fischer 
(Homburg), Dr. Liesel Hartenstein, Stephan Hilsberg, Eike Hovermann, Brunhilde 
Irber, Ilse Janz, Horst Kubatschka, Detlev von Larcher, Klaus Lennartz, Christa 
Lörcher, Christoph Matschie, Ulrike Mehl, Jutta Müller (Völklingen), Doris Odendahl, 
Dr. Edelbert Richter, Günter Rixe, Dr. Hermann Scheer, Dagmar Schmidt (Meschede), 
Heinz Schmitt (Berg), Dr. Angelica Schwall-Düren, Bodo Seidenthal, Antje-Marie 
Steen, Jörg Tauss, Dr. Bodo Teichmann, Adelheid Tröscher, Ute Vogt (Pforzheim), 

Dr. Konstanze Wegner, Dr. Christoph Zöpel 
— Drucksachen 13/10176 — 


Zur Technischen Anleitung Luft: Immissionskenngrößen und Emissionsschutz (II) 


Die Antwort auf die Frage 9 

Hält es die Bundesregierung im Hinblick auf Einrichtung 
eines optimalen Meßnetzes zur Immissionsvorbelastungs- 
messung oder zur Immissionsüberwachung für zweck- 
mäßiger, mit anderen realistischen Modellen zu arbeiten 
und anhand der dadurch gewonnenen Ergebnisse die 
Meßnetze zu konzpieren, und wenn nein, warum nicht? 

muß richtig lauten; 

Der Einsatz von Modellen anstelle von oder in Kombi- 
nation mit Messungen zur Ermittlung der Immissions- 
situation ist möglich. 
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